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उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 अगस्त , 1998 


सा . का . नि . 487( अ ). - गैस सिलैंडर नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमें का प्रारूप, विस्फोटक अधिनियम , 1884 
( 1884 का 4 ) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं. सा. का . 
नि. 73 ( अ ), तारीख 5 फरवरी, 1998 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i ) सं. 41, तारीख 11 फरवरी, 1998 में , ऐसे सभी 
व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से 
पूर्व, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था । 

और उक्त अधिसूचना 17 फरवरी, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; 
और केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ; 

अत: अब केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 ( 1884 का 4 ) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलैंडर 
नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर ( संशोधन ) नियम, 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. गैस सिलेंडर नियम, 1981 के नियम 2 के खंड ( xvi ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : -- 
" ( xvi ) गैस सिलैंडर या सिलैंडर से संपीड़ित गैस के भंडारण और परिवहन के लिए आशयित कोई ऐसा संवृत धातु आधान जिसकी 

प्रबलता 500 मि . ली. से अधिक किन्तु 1000 लीटर से अधिक नहीं होगी, अभिप्रेत है जिसमें किसी मोटर यान पर ईधन टंकी 
के रूप में फिट किया गया द्रवित पैट्रोलियम गैस ( एल. पी . जी . ) आधान भी है, किन्तु इसमें किसी विशेष वाहन या गाड़ी में फिट 
किया गया कोई अन्य आधान सम्मिलित नहीं है । " 

[ फा . सं. 2/4/ 96 / -ई. एक्स. पी . एल. ] 

पुष्पेन्द्र राय, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th August, 1998 
G . S.R . 487 (E ). -- Whereas a draft of certain rules further to amend theGas Cylinders Rules, 1981 was published as required by 
sub -section ( 1) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884 ) vide notification of the Government of India in the 
Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR 73 (E ) dated the 5th Februrary , 1998 in the Gazette of 
India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (i) dated the 11th February , 1998 , inviting objections and suggestions from 
all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty five days from the date of publication of the 
notification in the OfficialGazette; 
And whereas the said notification wasmade available to the public on the 17th day of February , 1998 ; 
And whereas no objections or suggestions have been roceived by the Central Government; 

* Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act , 1884 (4 of 1884 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 1981, namely : 
1 . 

( 1) These rules may be called Gas Cylinder (Amendment) Rules, 1998 . 

( 2 ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In rule 2 of the Gas Cylinder Rules, 1981, for clause (xvi), the following clause shall be substituted , namely : 

" (xvi) Gas Cylinder or Cylinder means any closed metal container having a volume exceeding 500 millilitre 
but not exceeding 1000 litres intended for the storage and transport of compressed gas, including any liquified petroleum gas 
(LPG ) containter fitted to a motor vehicle as its fuel tank , but not including any other such container fitted to a special transport 
or under carriage." 

[ F . No. 2 /4 /96 -EXPL ] 

PUSHPENDRA RAI, Jt. Secy . 
Footnote : The principal rules were published vide No. GSR 77 (E ) dated the 24th February, 1981 , an subsequently amended 

vide number 
( 1) GSR 50 (E ) dated 29th January , 1991 
(2) GSR 504 (E ) dated the 13 July, 1993 . 
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